人 類 の 、 す べ て の 挑戦 と と も に あり 続け る 。 そ れ が PROSPEX の 使命 。 
誕生 か ら 半 世紀 の 時 を 越え て な お 、 数 々 の 伝説 を 作り 続け て いる 。 
南極 大 陸 、 極 寒 の エベレスト か ら 、 水 深 1000m の 深海 まで 。 
大 自然 の 力 に 磨 か れ な が ら 、 こ の 時 計 は 地球 上 の いか な る 環境 を も 制覇 する 。 
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国産 初 の 

ダイ バー ズ ウ オ ッ チ 
メカ ニカ ル 自 動 巻 の 150m 空 気 浴 
水 用 防水 仕様 。 防 水 に 優れ た ダ 
イ バ ー ズ ウオ ッ チ と し て だ け で な 
く 、1966 年 か ら 4 回 に 渡り 、 南 極 観 
測 隊 越 冬 隊 員 の 装備 品 と し て 寄 
贈 さ れ 、 極 低温 下 で の 信頼 性 が 


ント な と の 


1995 


世界 初 の フル オー ト 計 測 
アナ ログ 式 水 深 計 つ き 
200m 空 気 潜水 仕様 


セン サー が 水分 ・ 水 圧 を 検知 する と 自 
動 的 に 計測 を 開始 する フル オー トス 
イッ チ 機 構 を 搭載 し た アナ ログ 式 の 
多 機能 ダイ バー ズ ウ オ ッ チ 。 水 深 や 
時 間 を 全 自 動 で 計測 する の み で な く 
ログ デー タメ モリ ー や 警告 機能 な ど 
多く の 機能 を 有 し て いた 。 


The History of Seiko Divers Watches 


2005 


世界 初 の 

スプ リン グ ド ラ イブ 機構 搭載 
600m 飽 和 浴 水 仕様 

セイ コー 独創 の スプ リン グ ド ラ イブ 機構 は ク 
オー ツ と 同等 の 精度 な が ら 、 バ ッ テ リ ー 交 
換 も いら な い ダ イ ビ ン グ に は 理想 的 な 駅 
動 シ ステ ム 。 ま た 、 ス プリ ング ドラ イブ は 
電子 的 な 調達 機構 を 用 いて いる の で 衝 
撃 に も 強く 、 宇 宙 空 間 や エベレスト な ど 
の 温度 変化 の 大 きい 環境 に お いて も 確 


証明 され た 。 ょ 


実に 駆動 する こと が 実証 され て いる 。 


2000 


国産 初 の 1 振動 OR、 世界 初 の 無 減圧 潜水 を 世界 初 の ナイ トロ ックス 
300m 衝 気 潜水 仕様 ーー 600mm 錠 和 浴 仕様 自動 管 理 する ダイ ビン グ マル チレ ベル 演 水 仕様 
っ = ニテ ダイ ビン グ コ ンピュータ ー ウ オッ チ ナ 


裏ぶた の 無い ケー ス 構造 に より 、 1983 年 に JAMSTEC( 現 避 洋 和 の コン ビュ き 良 ター ウオ ッ ナ 


300m 傘 気 潜水 用 防水 を 実現 する 究 開発 機構 ) の 有 大 潜 未 潜水 を 開始 する と オー トス イッ チ 機 1990 年 に 発売 され た ボッ クス ダイ ビン グ 仕 欄 
と 同時 に 、 調 速 機構 の 振動 数 を 「 し を か い - 2000」 で 耐圧 性 構 で 潜水 時 間 s 氷 深 な どの 多く の 潜 の ダイ プ コ ンピュータ ー ウ オッ チ を 進化 させ 、 
10 振 動 (36.000 振 動 / 時 ) に 高め 。。 人 逢 か に 超え る 、 062m ま で e ド と 測 する 。 ま た 潜水 後 、 潜水 プロ ファ イル を 刻々 と 記録 する マル チレ ベル ダ 
= る こと で 、 よ り 安 定 し た 高 精度 を 無事 帰還 。 圧 個 的 な 圧 柏 能 を と ce、 = ーー 測 し 、 次 イ ビ ン グ 仕 様 に アッ プ デ ー ト 。 さ ら に 、 酸 素 濃度 
獲得 。1970 年 に 植村 直己 氏 ら が テー プ の で こつ の 5 キン (を 表示 する ダイ が 高い 呼吸 気体 を 使用 する NX( ナ イト ロッ クス ) 


実証 し た 。。 - 
し と 呼ば れる ダイ ビン グ に も 対応 可能 な ハイ テク 


エ ペ ァ スト 登頂 に 使用 し た 。 っ > テー 3 


さ 。 間 3 ズー ンー テー ゲ ダイ ビン グ コ ンピュータ ー ウ オッ チ 。 
oe ンー ジン や 析 

こく す ーー 

っ > 二 * '。。 TS 2 で = よく < 

- っ ユ が に ャ プ ゆ 

ーー デニ ・ ms 

ら ププ ン 

本 W v ー ン 
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語り 継が れる 数 々 の 伝説 


半 世 紀 に わた る 歴史 と 世界 最高 話 の 技術 を 生み 出し て きた 
セイ コ 呈 の ダイ バー ズ ウ オ ッ チ 。 
佑 大 な る 天目 然 を 制覇 し 続け て きた その 時 計 は 、 数 多く の 伝説 を 作り 上 げ て きた 。 


で 2 1 
レン ro 
ES さぶ て 瑞 競 


c 和 "へ 
W+ 


北極 と 南極 で 勝ち 得 た 信頼 


1966 年 か ら 4 回 に 渡り 、 南 極 観 測 越 人 科 隊 員 の 装備 品 と し て 寄贈 され 、 
その 後 も 多く の 冒険 家 や 探検 守 に よっ て 、 北 極 や 南極 、 そ し て エベレスト な ど 
地球 上 の あら ゆる 過酷 な 環境 下 で 使用 され る こと で 、 そ の 信頼 性 を 不動 の も の と し た 。 


ヘリ ウム ガス の 侵入 を 防ぐ 優れ た 気密 性 を 立証 


飽和 潜水 仕様 の ダイ バー ズ ウ オ ッ チ の 天敵 、 そ れ は ヘリ ウム ガス 。 

これ が 時 計 の 内 部 に 侵入 する こと に より 、 ケ ー ス 内 圧 が 上 昇 し 、 カ バー ガラ ス を 破損 させ て し まう 。 

他社 が ヘリ ウム ガス を 排出 する 構造 を 採用 する 中 、 

セイ コー は ヘリ ウム ガス を ケー ス 内 に 侵入 させ な いと いう 今 ま で に な い 発想 で 

600m 飽 和 潜 水 用 防水 仕様 の ダイ バー ズ ウ オ ッ チ を 開発 。 

1983 年 、JAMSTEC は 30 気 圧 の 高圧 ヘリ ウム ガス 環境 下 で 、 各 種 ダ イ バ ー ズ ウオ ッ チ の 気密 性 テス ト 実 施 。 
セイ コー の 600m 防 水 ダ イ バ ー ズ ウオ ッ チ は 他社 の 気密 性 の 数 倍数 十 倍 優れ て いる こと が 立証 され 、 
真 の ダイ バー ズ ウ オ ッ チ で ある こと を 実験 か ら も 裏付け た 。 


耐圧 性 能 を 可 か に 上 回 る 深度 3000m で の 稼働 を 確認 


2014 年 9 月 、JAMSTEC の 無人 探査 機 「 か いこ う 7000Il」 に 装着 され た 


1000m 飽 和 潜 水 用 ダイ バー ズ ウ オ ッ チ は 、 :: 介 2 
NR 


メカ ニカ ル と クオ ー ツ 共に 、 保 証し て いる 防水 性 能 を 遥か に 上 回 る - 
深度 3000m で の 稼働 を 確認 。 ぶ 寺 
その 信頼 性 と 技術 が 進化 し 続け て いる こと を 実証 し た 。 ) 

※ 全 て の 製品 で 同様 の 結果 を 保証 する も の で は あり ませ ん 。 @J 


セイ コー 独自 の 技術 


セイ コー の ダイ バー ズ ウ オ ッ チ に は 、 
世界 初 の 独自 の 技術 が いく つも 盛り 込ま れ て いる 。 
※ 一 部 の モデ ル に は 、 採 用 され て いな い 技 術 が あり ます 。 


世界 初 、 

外 胴 プロ テク ター 構造 

世界 初 と な る 外 胴 プロ テク ター 構造 に より 
耐 衝撃 性 や 安全 性 に 優れ た 

信頼 性 の 高い ダイ バー ズ ウ オ ッ チ を 実現 。 


視認 性 に 優れ た 

文字 板 ・ 針 

時 分 針 、 秒 針 、 イ ン デック ス に ルミ ブラ イト を 
塗布 し て いる た め 暗 所 で も 視認 性 に 優れ 
作動 状態 も 常に 確認 で きる 。 


安全 性 に 優れ た 
4 時 位置 りゅう ず 


安全 性 と 携帯 性 に 優れ た 
ね じ ロ ッ ク 構 造 の 4 時 位置 りゅう ず 


コ みる 5 を 
> 写 や さ + 
ま + こい ーー 
EN に * 夫 に に 
ペ ヽ ' る N 
本 や 1 
oe 、 ま > 則っ 
い に 
ao て 


-- 世 界 初 、 ダ イ バ ー ズ ウオ ォ オッ チ に 


チタ ン 素 材 を 使用 

世界 で 初め て ダイ バー ズ ウ オ ッ チ に 
耐食 性 、 軽 量 性 な どの 特性 に 優れ た 
チタ ン 素 材 を 使用 。 


L 池 型 パ ッ キ ン に よる 

世界 最高 峰 の 気密 性 

裏ぶた の な い ワ ン ピ ー ス 構造 及び 、 

独自 の L 字 型 パ ッ キ ン と 特殊 パッ キン 材 を 開発 し 
世界 最高 峰 の 気密 性 ・ 水 密 性 を 実現 。 


世界 初 、 

蛇腹 式 ポ リウ レタ ンス トラ ッ プ 
世界 で 初め て 採用 し た 

蛇腹 式 ポ リウ レタ ンス トラ ッ プ は 、 伸 縮 性 に 優れ 
深海 潜水 用 と し て 高い 装着 性 能 を 発揮 。 
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マリ ー ン マス ター プロ フェ ッ シ ョ ナル メカ ニカ ル 


SU)/ 演 2 ジ 422 三 ジロ ロク 呈 多 ョ 少 。 グ 郊 三 凛 光 
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10 振動 メカ ニカ ルム ー ブ メ ント を 搭載 し た 


セイ コー ダイ バー ズ ウ オ ッ チ の 最高 峰 。 10 振 動 メ カニ カル ムー プ メ ント 指 載 

毎時 36.000 回 (毎秒 1 振動 ) と いう 高速 振動 に より 、 安 定 し た 精度 SBEX005 SBDX014 SBDX013 SBDX017 

を 実現 する 特別 な メカ ニカ ルム ー プ メン ト 「8L55」 が 搭載 され て い 650.000 円 + 税 350.000 円 + 税 350.000 円 + 税 270.000 円 + 税 
1000m 飽 和 潜 水 用 防水 1000m 飽 和 潜 水 用 防水 300m 飽 和 潜 水 用 防水 


1000m 飽 和 潜 水 用 防水 


ます 。 ま た 裏ぶた の な い ワ ン ピ ー ス 構造 に より 、1,000m 飽 和 潜 水 
仕様 の 高い 気密 性 ・ 水 密 性 を 誇り ます 。 更 に 、 強 化 耐 磁 (JIS2 種 ) 
性 能 ま で 有 し た 、 ま さ に 「 セ イコ ー ダイ バー ズ ウ オ ッ チ の 最高 峰 」 と 
詩 う に ふさ わし い モ デル で す 。 
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SU ニ ジマ シシー ッッ ジョ の 少 。 プ リリ シグ 民 ラ イダ 


スプ リン グ ド ラ イブ は 、 深 海 を は じ め 宇 宙 空 間 や エベレスト 
な ど 過 酷 な 温度 環境 下 で も 動き 続け る 、 耐 環境 性 に 最も 
優れ た セイ コー 独自 の 肛 動機 構 で す 。 機 械 式 時 計 の よう に 、 
ぜん まい の 力 で 動き な が ら 、 ク オー ツ 時 計 と 同等 の 高 精度 、 
月 差 15 秒 (日 差 二 | 秒 相当 ) を 実現 し 、 衝 撃 に 弱い テン プ 
を 有 さ な いた め 耐 衝撃 性 に 優れ ます 。 ま た 、 電 池 を 一 切 
使用 し て いな いた め 腕 に 装着 し て 使用 し て いる 限り 、 電 池 
切れ の 心配 も あり ませ ん 。 
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MiUE 


EK10ROIUIUEEE 


600m 和 飽和 潜水 


防水 


スン 4 リン ンク ドライ 0 
SBDBO11 
470.000 円 + 税 


600m 飽 和 潜 水 


防水 


クコ ー ツ 
MNOP が 


PUUUEEE 


1000m 飽 和 潜 水 


防水 


SR2U レ ジ 2 ン 222 ラロ ログ ェ ッ ジョ ラル 


クロー ツ / 
MINIOE1 
140.000 円 + 税 
300m 飽 和 潜 水 用 防水 
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ダイ バー スキ ュー バ メカ ニカ ル ここ つこ 0 デ デー 


AUTOMATIC 
ロロ ぴり 巨 戸 * 忌 ロ ロ m 


NEW 1 月 発売 予定 
PADI ス ペ シ ャ ル モデ ル 


SBDC055 
85,.000 円 + 税 
200m 空 気 潜水 用 防水 


己 万 KO 


SBDC051 


-M 還 / 


当時 の 意匠 を 現代 的 に ンー こ 
SN ー ァ 。 ンー ーーー y テ ン 
の 3 ンー っ 


100,.000 円 + 税 


200m 空 気 潜水 


防水 


国産 ファ ー ス ト ダ イセ ャ ー ズ の デザ イシ を 百人 に アレ シシ 


ー ]965 年 に 誕生 し た 国 20 の ター ズラ オッ チイ ンス パイ きれ 


SBDC053 
80.000 円 + 税 


200m 空 気 潜水 用 防水 


NEW 1 月 発売 予定 
PADI 限 定 モデ ル の 


『 SBDLO051 ペー 
55.000 円 + 税 
200m 空 気 潜水 用 防水 
数 量 限定 : 700 本 


NOT 


NEW 111 月 発売 予定 
SBDL047 


48.000 円 + 税 
200m 空 気 潜水 用 防水 


ダイ パー スキ ュー リツ 


NII 


世界 最大 の ダイ ビン グ ネ ットワーク 『PADI」 


PADI は 、 ア メリ カ ・ カ リフ ォ ル ニア の 本 部 と 、 日 本 を は じ め 世 界 に 7 ヶ所 の エリ アオ フィ ス を 
配 し 、 世 界 I80 ヶ 国 以 上 の ダイ ブ セ ン ター ノダ イブ リゾ ー ト か ら な る ワー ルド ワイ ド な 組織 
で ある 、 名 実 と も に 世界 最大 の スキ ュー バ ・ ダ イ ビ ン グ 教 育 機関 で す 。 

世界 各地 で の レク リエ ーション ・ ス キュ ー バ と スノー ケリ ング ・ ダ イ ビ ン グ に 対す る 一 般 の 
人 々 の 関心 を 高め 、 期 待 に 治 う プロ グラ ム 開 発 に 取り 組む こと を 目的 と し て 存在 し て いま す 。 


NEW 11 月 発売 予定 
SBDL049 
43.000 円 + 税 
200m 空 気 潜水 用 防水 


ダイ バー スキ ュー バ メカ ニカ ル - - aa ダイ バー スキ ュー バ ソー ラ 
に つて っ 
3 コ ュ 内 
2 * ご ーー 
デ 
ーー ーー 
に 、. 過 キー 2 う * ご 8 
ーー 』 ー 
An ぐ 
= a *ー 
と ルコ 
還 4 
< 
っ 
「| 導 
2 
4 
人 の が 
oN 
SBDC039 SBDC029 SBDC031 SBDJ017 SBDJ019 やみ: の 
130,.000 円 + 税 120,.000 円 + 税 60,000 円 + 税 45.000 円 + 税 40,.000 円 + 税 
200m 空 気 潜水 用 防水 200m 空 気 潜水 用 防水 200m 空 気 潜水 用 防水 200m 空 気 潜水 用 防水 200m 空 気 潜水 用 防水 


掲載 商品 仕様 一 覧 


て PRO5P 古 XX マリ ー ン マス ター プロ フェ ッ シ ョ ナル ダイ バー スキ ュー バ 
品番 SBEX005 SBDX014 SBDX013 SBDX017 SBDB013 SBDB0II SBBN025 SBBN031 SBDC055 SBDC051 SBDC053 SBDL051I SBDL047 SBDL049 SBDC039 SBDC029 SBDC031 SBDJ0I7 SBDJ019 
ーー トー ニー- 1 = ご プ ーー 一 ・ 
e ーー と の a 『 ーー ー。 < ma 
NW 
ま 
掲載 ペー ジ P06 P07 P08 P09 PIO 岡川 PI2 岡 人 
防水 性 能 1000m 飽 和 洪 水 用 防水 1000m 和 飽和 潜水 用 防水 300m 飽 和 潜 水 用 防水 | 600m 飽 和 潜 水 用 防水 | 600m 飽 和 潜 水 用 防水 | |000m 飽 和 潜 水 用 防水 | 300m 飽 和 潜 水 用 防水 200m 空 気 潜水 用 防水 200m 空 気 潜水 用 防水 200m 空 気 潜水 用 防水 200m 空 気 潜水 用 防水 
キャ リバ ー( 駆 動 方 式 ) 8L55 (メカニカル) 8L35 (メカ ニカ ル ) 5R65 (スプ リン グ ド ラ イブ ) | 5R66( ス プリ ング ドラ イブ ) 7C46( ク オー ツ ) 6RI5( メ カニ カル ) MI75( ツ ー ラ ー) 6RI5( メ カニ カル ) WI57 (ソニ ラー) 
精度 日 差 + 15 秒 一 -10 秒 日 差 +15 秒 て -10 秒 平均 月 差 よ 15 秒 (日 差 ょ | 秒 相当 ) 平均 月 差 ょ 15 秒 日 差 +25 秒 一 -15 秒 平均 月 差 15 秒 日 差 +25 秒 一 -15 秒 平均 月 差 よ 15 秒 
最大 巻 上 時 持続 時 間 (単位: 時 間 ) 55 50 2 王 50 一 50 三 
フル 充電 時 駆動 期間 (単位 : ヶ 月 間 ) 5 本 ms 7 9 記 6 ーー I0 
電池 寿命 (単位 : 年 ) 主 = 罰 2 5 5 王 ー = 
プロ テク ター: セ ラミ ックス | プロ テク ター: セ ラミ ックス プロ テク ター : セ ラミ ックス プロ テク ター 
。 ケー ス 胴 : 純 チタ ン 胴 部 : 純 チタ ン ステ ン レ スス チー ル アラ ソン > ケー ス 胴 : 純 チタ ン ニコ に ステ ン レ スス チー ル 1 寺 0 還 ステ ン レ スス チー ル 
ケー ス 材 質 50 の Pb (硬質 コー ティ ング ) | (大 質 コ ー テ ィング ) (ダイ ヤシ ー ル ド ・ GA Pe ( 買 コ ー テ ング) | イタイ oOLD (ダイ ヤシ ー ル ド ・ oi ステ ン レス スチ ー ル (ダイ ヤシ ー ル ド ) Bi ステ ン レ スス チー ル ステ ン レ スス チー ル 
ベゼル : ス テン レス スチ ー ル | ベゼル : ス テン レス スチ ー ル | 一 部 硬質 コー ティ ング ) 座 ベゼル: ステ ン レ スス チー ル | 語 . ス テン レス スチ ー ル ー 部 硬 伯 コー ティ ング ) ベゼル : セ ラミ ックス 
(ピン ク ゴー ルド 色 め っ き ) | (硬質 コー ティ ング ) (硬質 コー ティ ング ) 4 
2 ァ 92 ガ ラス ⑥) O 9 O O 3 O 3 ⑥) 2 二 
ワン ピー ス 構 造 ケ ー ス O O = O 5 一 に 
ケー ス サ イ ズ ( 縦 x 横 X 厚 さ mm) 53.3X48.2X19.7 53.5X52.4X17.2 50.5x44.3x14.6 49.6x50.7x16.2 55.9x46.0x17.0 49.4x49.4x15.3 47.7X47.7x14.7 49.8x42.6x13.8 50.0x43.5x13.8 45.5x45.0x13.8 51.0x43.5x13.3 52.6x45.0xI3.3 49.8x43.5x11.5 
> 強化 シリ コン スト ラッ プ 有 eo _- - 
シリ コン スト ラ 。 付け 共 え 用 ロキ ー ブ ニ 始 韻 | パフ ー リ ザー プ 表 示 機 能 ER 1 め に 6 ロコ ジラ トラ ッ チ 付け 菩 え 用 ジロ コジ ウス トラップ 付け 准 え 用 ジラ ラッ 
その 他 強化 耐 破 仕様 強化 シリ コン スト ラッ プ ウレ タン スト ラッ プ つ き el 24 時 針 つき 強化 シリ コン スト ラッ プ 強化 シリ コン スト ラッ プ 強化 シリ コン スト ラッ プ シリ コン スト ラッ プ っ つき 強化 シリ コン スト ラッ プ ウレ タン スト ラッ プ つ き 強化 シリ コン スト ラッ プ 
共通 仕様 :MADE IN JAPAN / 耐 磁 時 計 / ね じ ロ ッ ク 式 りゅう ず / ルミ プラ イト / 逆 回 転 防止 ベゼル 
※「 プ ライ トチ タン 」 と は 、 ス テン レス の 約 半 分 の 重量 で 、 耐 食性 に 優れ 、 硬 度 が 高く 、 傷 つき に くい チタ ン 系 金属 で す 。 ま た 、 一 般 的 な チタ ン 材 に 比べ て 美しい 鏡面 に 仕上 げ る こと が で きま す 。 


RS 50RURAN 人 NM 028 細 0 NR 08 | 防水 性 能 に つい て 人 A 安全 に 関す る ご 注意 
2HIOSI 了 ( 陣 0308 和 便意 和 人 お 2 上 2NCBGRN BE 純 チ タン 」 1 トチ タン 」 生計 の 区 字 板 また 往 案 - あ る 防水 性 覆 表 示 を ご 使用 の 前 に 取扱 説明 書 を よく お 読み の 上 、 正 し く お 使 いく だ さい 。 

の 商品 に も 、 一 部 に ステ ン レ スス チー ル を 使用 し て いる 場合 が あり ます 。 @「 ダ イヤ シー ルド 」 は 、 長 期 携帯 に よる 小 傷 や 擦り 傷 か ら 、 時 計 本 来 の 美しい 輝き や きれ いな 仕上 げ を 守る た め に 、 セ イコ ー が 独自 に 開発 し た 表面 加工 技術 で す 。 硬 いも の に 擦り つけ た - 確 認 の 上 、 使 用 可能 範囲 に を っ て 正しく ご 使用 くだ さい 。 

り 、 強 い 衝 撃 を 加え る と 傷 が つく 場合 が あり ます 。 @「 ル ミ プ ライ ト 」 と は 、 太 陽光 や 照明 の 明か り を 短 時 間 ( 約 10 分 間 :500 ル クス 以上 ) で 吸収 し て 蓄え 、 暗 い 中 で 長 時 間 ( 約 3 時 間 -5 時 間 ) 発光 する 蓄光 塗料 で す 。 発 光 し は じ め た 時 の 明る さ は 、 従 来 の 蓄光 塗 ーーーー ーーーー 

料 と 比べ 格 役 に 明る く 、 長 く 光 り 続け ます 。 ま た 劣化 が 少な く 半永久 的 に 使え ます 。 @ 掲載 商品 の ソー ラー 時 計 は 、 時 計 本 体内 の 二 次 電池 に エネ ルギー が 蓄え られ る た め 、 定 期 的 な 電池 交換 は 必要 あり ませ ん 。 @ 掲載 の ダイ バー ズ ウ オ ッ チ は 、 す べ て JIS 規 格 2 種 潜水 時 計 ooo 
に 準拠 し て お り ま す 。 @ 潜水 ( 素 潜り 以外 の 器材 を 用 いる 本 格 潜水 ) に は 、 必 ず 潜水 用 防水 ウオ ッ チ の 中 か ら 目 的 に 合っ た も の を ご 使用 くだ さい 。 @ 「 耐 メタ ル ア レ ルギー ウオ ッ チ 」 は 、 通 常 の 腕時計 携帯 時 に 、 直 接 肌 に 触れ る 部 分 が すべ て の 金属 アレ ルギー を ダイ バー ズ ウ オ ッ チ を 使用 し て の 潜水 の 際 は 、 取 扱 説明 書 で 指示 され た 操作 以外 は 絶対 に し な いで くだ さい 。 


ミロ ー と レー カ 台 0 ゴ ー トバ ババ 台 ビ NG 
生じ させ な いよ う 配 慮 し た 素材 及び 表面 処理 で 構成 され て いま す 。@ 「 耐 破 」 表 示 は 、 日 常 生活 に お ける 磁気 製品 の 影響 を 防ぐ 保証 水準 で 、「 前 磁 」 は 直流 磁界 4.800A/m に 、「 強 化 耐 磁 」 は 16.000A/m に 耐え られ る 性 能 を 表示 し て いま す 。 掲載 商品 の 1000500300200 了 64000Om06ee 語っ た 使い 方 を され 、 表 示 内 容 の 正しい 理解 を 部 る と 、 死 記事 故 ま た は 征 事故 に つなが る 可能 性 が あり ます 。 


色調 は 印刷 物 に つき 、 一 部 実物 と は 異な る 場合 が あり ます 。 @ 掲載 商品 の 写真 は 一 部 を 除き 、 原 則 と し て 実物 大 と な っ て いま す 。 @ ケー ス サ イ ズ は 、 縦 (ケー ス 足 の 先 を 含む 全長 )X 横 (りゅう ず ・ ボ タン お よび その ガー ド を 含ま な い 総 幅 ) の サイ ズ を 表示 し て い 葵 クー 
ます 。 @ 予告 な く 仕 様 及 び 価格 等 が 変更 され る 場合 が あり ます 。 あ ら か じ め ご 了承 くだ さい 。 @ この 印刷 物 の 無断 転載 を 禁じ ます 。( イ ンタ ーネット 告知 等 ) @ 掲載 商品 の 価格 は 、2017 年 10 月 現在 の メー カー 希望 小売 価格 で す 。 UN AU mmm ペー 公 に 
ヘリ ウム ガス を 使用 し た | スキ ュー バダ イ ビ ン グ な どの ダイ バー ズ ウ オ ッ チ は 主 に 時 間 経 過 を 表示 する 補助 計器 で あり 、 使 用 者 の 安全 を 保障 する も の で は あり ませ ん 。 
NN ic 安全 の た め ダイ ビン グ 用 に 必要 と され る 計 中 ( 残 圧計 、 水 深 計 等 ) を 併用 する こと が 必要 で す 。 


人 ベ 
P 選 O ら ど X 


ッ ジ ペン スプ リン グ ド ラ イブ 掲載 商品 は エコ マー ク 商 品 で す 。(SBBN025、031 を 除く ) 


9 * 0 エコ マー ク 商 品 と は 、 公 益 財団 法人 日 本 環境 協会 が 、 環 境 保全 に 役立つ と 認め た 商品 で す 。 
06 |34 005 環境 へ の 負荷 の 低減 に 配慮 し て いま す 。 
際 時 メカ ニカ ル ・ エ コマ ー ク 下段 の 枠 内 の 表示 は 環境 保全 上 の 効果 を 表し て いま す 。 
上 06 134 007 r 認定 番号 能 ご と に 決め ら 
"エコ マー ク 認 定番 号 」 は 機能 ご と に 決め られ て いま す 。 


セイ コー ウオ ッ チ 株 式 会 社 掲載 商品 に つい て の お 問い 合わ せ は 、 お 客 様相 談 室 まで 。 


wwwr.seiko-watch.cojp/prospex/ ッ ー タ yy 0120-061- 012 2 計 DS か ら も ご 利用 可能 で お 
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